FRANGISZEK PIEKOSINSKI 


zmarł 


dnia 27. listopada 1906 roku. 


W stulecie śmierci 
wybitnego. historyka i prawnika, 
specjalisty w zakresie nauk pomocniczych historii ` 
w poniedziałek, 27 listopada 2006 roku, o godzinie 17% 

w kościele św. Marka w Krakowie 


zostanie odprawiona Msza święta za spokój Jego duszy. 


Pracownicy Zakładu Nauk Pomocniczych Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 


Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 


